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1.2.22, Qierfojextpl ce sourgere starta) ceprezirtă coati- 
otontui de sourgere pe baza căruia гө feoe caloulul de alegere al 
uma supape de siguranță onelozata pentru o instalație stb pre- 
вїшгө, Yalosres lui se etabilepie la ceclesste pi reprezintă 9o% 
din eceftelentul de scurge ze" e*(detersina® cu relația 1.21), 

1.2.23. fanporatura de lusty (f) = este teaperatuta luldu- 
lub în instalaţia cub presiune mainte de cipale 

2.2.24. Zuegazatuta de πο yg, 
matura бөліс адаїз{ыї14 de зета la oere sipaya ponte Гамс Попа 
pe tinp nelinttate 

1.2.25. Temperature de Joru BintaK(s,4,,)-reprezintd teapsta- 


durs ainină adeisă de lucru la care supapa poste functious pe ар 
ου 


-- 


Tabelul 14. Parametrit eupapelor cu aro shandardizate(STA3 11754-50) 


ETE ΕΕ ΤΕΤΕΕ] 
μα, da intrare 
Faz | „| Ga | мә] г» 
ET 
| 1°] 25 25| 4| “<| 
H Β 
: i 
H НЕЕ 
х HEIRE 
ERI НЕН 
x НЕН ЕН 
H || = 
ӨЛЕ 
BIREN E 
az | [> [| = 
Observatii Supazale notate ou (x) se vor evita pe oit posibil _ 
tutta inferiesrk a prasiuntt de reglare, ou exoepiia 
valorii da s.l bal, sate informative 


3.3. uae de eigurantă stanintdisate. 

Supapele de nigirmnţă stapdawéisate sint supapele cu ато, cu 
dim ejel, de us genera wtilimate la cohiparea irotalaliilor ou 
fluide oub preeiune, Staadardul (STAS 11754-90) atabilogte Olmaetro- 
jo nominale ele supspslor. Supapele de olfu- 
ozacută ou racordari ou flans. Cele cu tacordul de istra- 
de DE 25 pot (4 executate of ou raoarâuei filei 

Tarametril supapelor ou arc ctardarilwate eini prezen! 
tabelul 1.6 gi fig.l.ll(sonstmuotia din figură este informativi , 

οσον 


ту 


în regis normal de 18615 arcal sen contregrestates prin iater- 
selisl tijed асобае op э forth ce se trenarite veutilalii wen- 
Mand supape fa poziția noresl ішемін. 

Forfa de spissre esie asi ware deciè forje exercitath de pe 
simos flsidrlai pe supsereye ішіегісегі ә ventilmlsi sepapat. a 
depirires prasionii de etengare (503 din presiwnes de ceclsncere) 
supspe încape sí кіз кейріші ioi de 11244. 


. 


AE 

Ja depigizee puesisrii de desleapere (20) es wai petia de 196 
ο бөлімде bruse 14 o presisoe de desetacere (Pp) o 
Бері éeockresres supara, pe seprefejs ioferiorMi в ventslelet 
pasă, spare o fori ἀλκκκέοξ prin devierea jetulet de fluid care во 
жіпше lo foro abetted profesé de prosicne. Miriwos acestei fo 
sate in fociis de profilal vantilelai 4 ба acazatejea axecațiai 
pieselor componente, în sigcsre, сате tri 4 84 funoyicneze 15:64 
freckei sa bootrit. 

Тара deschideres sepepet 18 ouros B, prestenes dis inetulație 
ваме 18 o velosre py (presiune de tnobidere) mot нек 

өс1амаге (з). 


1.42. Banana ον ο інен 
12 segtu oral de Fsebionate pentru ἀοθεμέόοενο ο) 
sigurentt asi toată denchióo 
сонрог одеса os o зарар de sigazeoté 
Sud soţie forjet oreste de 541 
мда са trece prin 


pei 
рее pilot 18 prestenes po, (moaste 


biune directi). 


19 sofieres presienii acpepe pilot 1504448, iar 
мерем aroslet are loe și ochidares atpapei pilotati 
ου νου. 


1.5. fendinie вовне fa constrectie aupenelor de акад? 


Conetructtilo setsale палена 
descntabil și ов racorà de avacusre μυ, 
Capacitatea evecuare octe asigaret 1 
= de corse азге a ventileloi, la care debitul vebicele prin super 
PS este Linttet de soctimea acemnzlai gi de eărirea interati~ 

Malot dintre acero și ventil; 
= pria eonstesosis cosesslsi se eviti virtejertle iotre seem și 
Ventil, folosinco-se nervuri de shideres 
Deioriti capacităţii sari de evecuazo- ο ο 
porte si aibă o seciisne wei wie în esmen (vezi tab.l.6), сө 
1 oesop-ventil 


се пушан ereetis 


И РТ 
Аер 


اک < 


ала 


нала 


кале 


дли 


sersa 


sarata 


дё ç accept rv cures cate, 
qebe ae тебінге 1 și ———: 
iaehierii gi deschiderii. Fuser есені 2 крш е vi- 
test vaze s fluidelat la өсуіне refus. Cels P prine (401149) 
de тебінге, co fcrweszt inire ele о fontă inguats, 44:136028 în 

dos fluidul ow dese de өзі ventilsl owpspei. Fory de rosette a 
ouzensulei, sefionind ssopre eslorelui vercilalel, ебгеете careo 
μμ μα ο soben på corp aste buză 2өсегесе авар» 
kachillor swprefeyel de atezsaze e scaaralai daforreţiile cozpt~ 

Lod ор sft serizsile, 

In fg.ll) este Prezentati o expepi ce corsé este proca- 
аА de fires "Gronshy" SA, orilizati in instalaţiile enezgekion, 
pe rezervosrele da petrol, în indvetris chistes gi în else donentt, 
Dstorit& forget de төөгө s cezeptelst, le devotidere o-eytares 
prasjonii ir rezervor este relosesratf, Incbideres өрісі ә 
mupeei. ente аедогә3# de eroul parerzie cu sectiune drepttneblolart. 
Socal dir fitetul Je ТаМзаге e seruselei c» corpul persite di 
Ἰνύηχοῦ sceunulut indiforeat de deforneyitie cerpolui. 

"la supapele са fenetiozeori 1s texpersturt qi prentini insite 
în &iwcl yeatSlelud se есейеегі ma “tercodine™. Matarialele 
‘scuouulvi ph tørnoaiscolus se slez wotfel {eft aS eibi cosfi- 
Bienţi de dilatare apropiaţi pentru в ше apare oeplasSri relative 
intre secete piese 14 ezenterea tanperaterti, 

Ghidajsls ventilalei na afet rigide st 
ο0 кеі 12250246 жарадай, ces 
gon gf тввзашатав venuilalai pe sosen (458 23810214803 $1 c 
torii Vegănuzăi dintre 6446 și dise realizată printr-o bili din 
opel oslis. riz өсегі cooetzvoțiie ae emigar$ повезана 
ὑ μμ μυ πα ο λα. 
paziselut de geipere el приреде 

ferita dăninaazea arorimsii vantilul și aonmel 68 Tost 
fod conturate inoks si ewigere e direcjie е carenhslui de 
pacaleli ca sspreferele de etstgere, Pentru scoate ventilat 
„ate previset ox ὁ proesisenié centrali ui Ὁ tegize pe suprafaţa 
inieriowré s sosmnelal. 

Fenere e fi emolisi inosizizes sron) 
ato oste snplaset în exteriorsl сәсреігі (4 os vine in contact 
σα 

In fig.l.ià sste presentes о sspepl le core se nti 
sfantul de ejectare, sepsp£ fetriceti de firmele “боров” (rwave) 


тїз tn сова: 


= ae 
pi “donaolădatea” (USA) le cere scSceres presiunii tn spaţial de 
deasopee veatilolui adott 14 desciderés suparat. Sepspele sint 
fapssoate în oomatrueiii obisnette өз Da - 25 ... 200 si Pa = 16 
160. 


та 21801515 este prezentati o supa’ de siguran;š os ven- 
AL sub Тогай ce teztodize ce asigură compensarea cefo:seţitlor 
vozalae și atenvattates, сава сө exclede pontbilitatea de sourgere 
a fluidului. — Sepepe (produsi de fires "Desrsnoe" - Anglis) spi 
Bart o Inobidere repot, In sonectel evecutrit 11810 am 
өнеге 5 primire tijs 2 91 diesel 4 deosrece buoys 3 este waple- 
sati donsupre ¿iseslst а of sopapa este deschiai, Datorii 
Boentel conetavoții вы se crees contrepreaians ji «i 

desideres aupapei. 16 inchidere tios 2 fepreunt ov cuplegul 2 
coboaí of Ισ sowrger 

отаев өліні а. 


πο σα 
p 
Dispozitive snaloage utilis. 
poreite o rezloi 
рші. selor prezeatete în "4641.16 produse de 
petrolieri, chimiei și enor- 
Moo, entr veniil exiett 


gettod pentru Da = 25...200 4i № 16. 
un dise conto nererlebll ier pe sosea o piuliţi reglesili. In 
vederon fabuoftíririi etengeitiTii se stilizează inele alantice, 
din diferite eskeriale pontra tespersturt pink le 20070 şi pre. 
sien Ge pini 19 loo Bar. 

Fine °Fignon Bud” (Italia) produce 
je (pink le 700 baz) se dissetz de 2128 la 200 

oa baz. (fig.1.17) 

obzine o închidere si o deschicere lini, társ 
vibrații en c neinsemnsté creptere » prestunii 14 desozidere și 
о piesonere nezommizicativă » prectuntt 18 îrobicare fires "Bopp 
Bewbbez" (Cormania) rosliseszí supape 14 af > 
de regleze daz prestats on ero Ge sprijin etplirenter (veni 
fipl.18). Pegleres srculei de sprijin se poste reelisa prin 
variaţia jcerlai L fa timpol fosciionirii.. Jocol 2 st cerecte- 
Elation кісіні se aleg în ἔκποτέ de coniiQiile de funsyionafe. 
Ла fig.l.9 este prezentată constrecyis вараре1 Ge siguren- 
lasti de firms frecceri "Sarasin", Jceste зараре sint 


pepe de înaltă prast- 
τα rentont 


sre ma stii 


με 


АР 


ο... 
сімге es rtesicai бе pink le 350 bsr 
dí tenpezotezi do pind le 450°C. Se- 
pape este dotată et 2 іледі Ce regire 
pe acson și pe buepa тілі ce tubrect 
vettel. 

Tentilul τὰ bacgw de Бізше 
orificii e cesosreaze pentre tiogons- 
сез prenienit се ia nastere la jeschi- 
deres aupupei. Peitre presiuni insite 
ве utilizează Gismetre de scorgere de 
18, jo gt 6 ве Le presioni de 350,450. 
93 7ου bere 

In 41-1220 sate prezentetă o 
cosstracste aparte reelizets de firme 
FBorttevin at Debost" (Zranye) ls oere 
fuehdetes seospel se zenlizeară la o 
cădere de ргөгіше de CR din ce 
lrere pentrs эзше 64-06 165 pent 
dericates gazelor 16 ізсергісі. û 
обема «138 diotenis diatz 

a jo» 81 gaidei scuuncies pi төзи. 
151 та oaze wara, fluicel tere prin 
orifieii. Hest fază corespusde 19 
угол, 1/6 din cures ventilalwie Dees 
бево деген vestilulut 
atuooi ferentrele de 1өгіге din van- 
#41 os sooperá psettwsl da πο 
ба de zeglate ce ssu, nociv ponti 
care suzeatul 21810141 oste dirijet 
în jos, caes ow wáreste forts de sesi 
Wie e corentelet. doost asedia сот 
respunóe pentza sproimsiiv.2/5 dia 
gazes. Za ridioates 14 continuare а 
centilalet erffictile laterala aint 
За iotraeiee oprereve 6i ventilal sa 
eplssesas отого pe pertes саней (3/6 
dim cuzei). 14 inchiderae озрареі 
petrece tw ordine vera: 

4 fiiad ροξοβοκοκ-. 
її feta de саз de meza, 


mis mean 
Supepe prezentati în fig.l.2l realizată de firo» "Hofer" 
(егетін) eate o supapă de οἱ 
Leo ber pi tespersteri de 1 
overiedant de cei 
prom 


te 
balioe. Gupepele pot fl prezăzute c» dispositive de descllüere fur 
та. 

Büpspele prezentate în figarile 1.22 si 1.25 revlizete fa 
Bonsteuojie araatisati mint deaticete pıoduselar petroliere se 
funagioneszi ir mediul coroziv 10 tespazatari өзі sari de 35000 
31 atat eonatacite riri dispozitive de desobidere Горев» Бірер 
din 14821.22 utilizată patre presiroi de pint 1s 160 baz și февр 
patati de pin€ 1s 600% sre aresl sapere: Se sediul vehiculat οἱ 
2 ο ο Pactise grecul Je sgresivitste ους 
za Fiutdulot περερεὶα pot fi execrtste din aţeluri carbon, сгое- 
solibdes sau cxos-nicual. 


ΕΙ 


парира за гї 


1.25 Atilizati pantre prostost de jint 10 


cuplului acaun-ventil cu o disfragek din essaise 1 64 o etnapeze 
noslo 2.  Diefreges eate confeciioneti ο ον ou 
Ansertie Sur ventilul este scoperit 1s partes de jos cu ceueivo 
iiur cere lapreună cu scemnel din opel asteară о esengare э1- 


"Uetlizeres supapelor la core echilibrarea sete 
tjetoril sitonulai (716-1029) 19 care diabetrul de intr 
papei aste egel cs cel 41 өсенегізі, cin caoz rezistenței insufi- 
Siente a mifonslei aste ейнай. 

Bupapele cu ргө (fis.l.25) la core ventilul est 
ре sosm de către pizebte articulati ca tija, эз ο ráspi 
mick datorită aigurengai mcíaste în explostsre 9i imposibilitdyii 
utilizării la presieni inalte și pe instalații cobile. 

Besepole 4e сїдагїп}2 өз acțiune iméireotf (4.1.26) эз o 
барер priscipelí, care sé desebide сз sjatorbl reel mecanise 


FE 
Aventeğul lor consti în scees ci 15 єшрерв pzincipeis (piloteti) 
torte de episare а ventilelot poste fi ced зге deois in tezel 
тререіог cu Bohne direct? exiseriacu-ue suite) о bunk etene 
e fn poziție 3зсз1з. 
dowaie coaja sint ва sensibile si (ерсе 
А ingesti de peestent. 
Posavents jul cester ерер eunssi in corplexitetes vai mare 
їп compersite ox suzspele cu acțiune сігесін 84 depenteztel sigorer- 
fel de zinoștonare de impolsul de la supspe de сонеті (pilot 
λετε 
de migerengi ant prevăzute in normele ШЕ (037 - 85), precon și 
în 5148 11754-90 (pentru supepele ез ero - veat $1.3). 
Confort 037-82 sapapele pentre sbor cen 2114 төрені cere 
se pot condone le treceres prio supapă vor fi prevssute cu un 
vrifioio de areni plaset gi dissmiionat astfel [neft ei excluói 
posibilitatea өсегі мді ĉe cordensst Та cofpol eupepel. Crifieiul 
de arenaze trebuie aš anigere recorderes anet conducts ov dio 
trot daterier de cel sopia 8 any, pentru eepepele cu DS ç 65 εἰ 
^1 omi puyin lo вв pentru supapele co 21 > 65 
Donstevo§ie sipepelor ce racoréeri filetate cilindrica 
(interior mau exterior) ве emit neesi pentru + 
Du «55 ee, daci Mm 6 10 bar + 
DH 432 вв, duck Pn > lo ber pini la Pn = 25 bar. 
Recordurile filetate conice se adult pestro 
DW € ΕΞ m, indiferent de presione 


4 паго pla 
is 


carrrolUL 2 
CORPUL SL OATACUE SUPAPE вв SEGURA 


inlee din sare se execută отуи! gi capaeul supapa 
ον ραλῖτα zezipiezte sub presiune se alea în окон 
denpk cu osadiiiile de бозо вате (prestune, temperatură, матер 
vits - to.) yi tehnelegin de ση 
(iutamre, ferjare, sudare ete), 
m 
= pentru presiuni pi temperaturi reduse pi fluide neste we 
ar fenta venuyie sau ejelul carbon turnat} 
pentru prestunt faalte pi temperatori ricicate sint reoomaa- 

tata opelurile aliate 

= pentru fluide agresiva se utilizează oteluri aliate Coxeter 
іші inextóetile) maleriele neferoase (brom), tat în ultimul 
Адар materiale ceramics sau ance plastice, Pentru finite puternio 
gorane, la presione înaltă pet fi foloaite ccrpuri elptujite 
ou materiale enticorszive (materiale plastios, caueiuo ete.). 
Та acest сөз, pentru upuratea tehnslegie3 de corpul 
va ti format din mat multe repere. 

Din pusot da vedare tahzelette , corpul rau capacul, dacă are 
5 fern complicată, se exeouth prin turnere (tehmal 
frecventk): dacă peste avea © formă καὶ simpli peste fi exe 
prin fergaze, lat in omzul untoxteler corpul poate Ti executat 
prin mudare după care suprafetele cu dimensiuni precien, aint 
preluorate prin адом 


2.11. оеш SEER in pions pentru атвйзд}(+.зтаз 9272-64) 


Ojalurile turnate în piese pentru arrisuri pot fi utilizate 
la preriuni of temperaturi ridicate (eax, Ges"), precum of la 
viles aliate cu nichel. 


serne final ain: prezentate 
Linttele tehaise de flvaj gi teristențele tehnice de durată lo 


temperatur ridi 


-π- 


2.1.2. деге tazinte(e-S045 1697/2-26) 

Oaracteristiclie mecalen ale irciler de etel pentri piese 
forjats cu grosii maxime de 25 κα sim; date in tabelul 2,2 și 
2.4 dar în tabelul 2.5 sint prezentate 15435016 tehnice de Tuaj 


σα 
uiti zarea fontelor în oanetruoşia corpului supepaler 
ΣΤΗΣ —Á ον η 

~ pentru fons cemyiet pa 616 bati Mama 6 22990 

2 pateu tentă жағам 2,625 ari nay 6 22539: 

Utilizarea fanet aste intezzieă pentru tenpereturi de luru 
vai miei de CO precum 95 pentr: fluide letale, textos, explozive 
omu inflamabile: 

Cataeteziavioile mecaries ale fenteler smt prezentate in 
tabelul 2.6. 

2.1.4, Bromas. 

Utilizarea bronzului pentru exeoutia cerpului supapel se 
ойе numai pentru temperaturi de luoru wat atei de 23€ Ὃν. 
μμ secanice ale bronmrilar turnate utilizate 
în болохоо Ия arnturiler sînê date ix tebelul 2.7. 

Tebelul 2.1, Caracterietieile secantee ale eyeluriler petru 
пен (extras dia SMS BZIT-04), 


TO 
Erico 


Mares 
ΠΠ 


[πο] 
Oea4oual3 
oceans 
Oria Tae 
orazantacelze 
(ота зташеовіге 
2133 Me Cei 
ιν τα 
004753135 


1» 
- | - [зев 


Obesera}iitls Miroile de ejel alist ou niobel pet fi айша gi Да 
Жы sodete, valoarea enezgiei de τιρα κε 
HR SABES de domus acerà antte Denaficiar gi 
жемеген. 
πηι, μτφ 
usi rerisvants: la tupeta zi а, 3 surgere 
ЧИ miegerarea cotespinsätomse elungitif 


Limite tehnice бе fluaj gi resistente teanice de 
durată la temperaturi midiente ale stelurilor 
posteo ағыта: (extras din SMS 5271-54). 
Tape [limita зөзшей а | Rezfatenta Белі” 
frui flum] БЕНЕН 


š а ΜΗ 


oţelului 


та Ref etare 
порой) 


CEA ты 


Vrz3Weoni2e | 
a 
| onze rie 


rm x 


ope)‏ | ود 
gren | шені |‏ 


ETE 


ος ασια 
ое 
TEADOMEE 


sm 
αἱ 12070 
қ) 010 


жет 
μισο Ἡ 
НЕЕ 


1c κι ЕЧ 


τος 


σος [σος 

% (бұ) IE 
te wm uy аи 0090002 aseran 
Janyasdse; wl BITIN 9307203 ает named sotan? CTE eopubcor өттозетгэока®р «сес (teamă, 


h 


ә- 


5 tataie ce flus și rezistente tebnico co 
БН pentru sielurije peniru pies fo 


КО pata mera) 
i 

p 
= 
τας 
m 
1401401»). 
rar 

D ара 4! 

2 | Ἡ 

H: 

zum ο ος 

1% 25 

115 D 

105. S 

Е WE 

>. - Κι; + 


Г 


Ë me 
зе 
369-79 
ПЕ кезіге ale 
Г? ΠΚ 
ὑπ (а, σι. 
pora 
EH 1 
EH < 
ποσα επ 
КОШЕ SEI 0/20 
ΕΕ 
2% zm 
ї Is 
T 
x paseze atata, 1 
a EEE | 
ЕТТЕ | а ΕΙ 
Жаш A Ton ана эзме 
зынан A 
τ) 1 
тазша | à πη 
à Ajo шуан partea 
"ρε ἑξτεεῖνε ste. 


1 
А 
(28 0 = ата а ан? 


ағ т 

2.2, ποσα” 

Fora amplexi x corpurilor și oapacelor supapeley de préstane 
mm geratsa wisbilives amer relații tewreiles esperar valabile pentru 
amieului grosints реет acestora 

Pentru aateatul grestaii ратат evtpurilex Liiewwture[l] 
recomenda inpiriirea acestora ΣᾺ porţiuni dupl figuri geometries 


sagslate(ateriso,Silisivice oto.) peniru care pet £1 wtiiisete тет 
За de емеш staple, ғ E: 
дал. өш τ : 


Besa i 
under da - rasa sxterisari а worpoluty 
Mp = caza interiaasl а сатра 
ας болеа, πποφίμαα da rasistenlf w umi perete gron arti 
Ἐν ARCS A) + б, а,ә 
Мода d, = «ου ας Ἡ 


бүг * зімде de coroziune 
Dyg ть а.» 
τα outes v = лона de serezsune (вай an) 
D = байа defunct lease (өші) 
2.2.1.1. ашын амид 
δὰ urere a seliciMkeit eu presiune iateriessi (p, 2, 1a pone- 
polit SAMs apare » stare epatiată de Зараза (vesta: 
211). Svern ze tematumi pe Aseeoptiie primelyele, într-un paast 
pm geontnag pevetolat arte PESE 


с, ыра 
nat 
qo ER ea) 
"em А 
т-н рт 
tw caza τς 
antinsa feriveluntk κο ebbing эма wiilisases uneia isto 


"νον... tenin а patsa 
Gh (а әкеңе de тамат а гатын)! 


6; 


acd Y e Gea қа 


ΑἹ de dinon 
tenefentler, cul 


Fentru stabilizes шот rel 
2,5 se tntrogue valerile sazize 
pentru eere G =©. 

Bests (Ty р 


B 
sa - 
E EI (2.8) 
Son στὶς 
ο τος relației (2.5) va avaa 


етене, ή 
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utilisează ojoluri ale căror oeracteristici ancantoe pi 116190 atat 
prezentata in tabelele 5.6,..5.9. 
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continuere tabel 5.11 


3,%,-(5...19)% pentru ἐς ç 30975 

tnt y-(1o...15)°C pentru D 2300-465: 
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pentru flange de tip integral (v.fig.5.8) 

D.-D 8 
ap*—— - لعو‎ 
~ pentru flange de tip liber (v.fig.5.7) 
22-0 

Ls Те 

= pentru toate tipurile de flange cu excepția 

celor din fig. 5.7.8 


т 
а 

pentru flangele de tip liber pe ţeavă 

rásfrintá ,v.fig.5. 7.e. 


nei 


„| Deteratnarea 
momentului 
de calcul 


dacă: қ 
tel ашар Pentru meterielul flangelor 


t 
Ser "τε | 


g gt 

πε zoflo 9 15900! 

Tip = ча | το 
fl 42 


ou og} бәя, 9013115 Og eli 
far Goi бо i Ge i Όχ/]οσοοο + 
Üi/ieoooo Pentru materialul flangef, 


| 
| 


5.1.0. Deterainarea 

| | factorilor de 
| formă ai flan- 
| get | 
i 1 


L, М.р PIE, PE тур; 5/5, 


- 115 - 


continvare tabel 5.11 
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zabatul 5.14. Valori aproximative ale modulului de elasticitate 
alo paratturii din diferite materiales 


[Gas pi dimensiunea garnitueif Modulu) de etag- 
iicitste BgxLo 
Gavaitael plate, mataridul garnitarit ας 
= folii caucsuc -4 i 
} Т gaueiuo moale cu inserti textile sau 2,4167 (14 pe) 
| folii de eauciuo dur n 
! = cauciuc dur ou insertii textile 
| = parait, marsit, olingherit sau azbest 9,63 
presat 
| = ftoloplast - 4 - 0,02 
- bre 0,07 
|  - azbest armat cu rețea din οἴταᾶ 2,93 
7 aluminiu moale 947 
7 cupru moale 11 
Ξ οὐδ moale 21 | 


Meabrane grofate cu umplutură din azbest 
materialul inveligului: 


| = cupru sau aluminiu 2,4, 
| Z ojei carbon sau inox | о›о5 
15. Membrane plate(netede) cu umplutură din 

azbest; materialul inveligului: 

- aluminiu sau cupru 0,05 

= oțel moale, monel 9,96 
| = inox КУ 


БЕГІНЕ tabel s-au folosit eimbolung, 
b-lájimea; В, -grosimea garniturii în ша 
| Pentru gatnifurile din otel sau alte metale modulul 
de elasticitate este cel corespunzător mărcii respective. 
| я (vezi tab.5.20) 


Figo 5.12 i 


> 1255 


Tabelul 5.15. Valorile coeficientului К pentru calculul forţei 


oe acţionează asupra guruburilor 


Materialul garniturii 


Valoarea coefiy 


cientului , К 
Garnituri шої 1,5 - 2,5 
Garnituri mof în înveliş metalic şi garnituri 

motalice fasonate 2,5-3,5 
Garnituri metalice plate 350 - 4,5 


Tabelul 5.16. Дагаа lÉginii b, funcţie de lățimea garnituri 


gi tipul suprsfelei de etangare 


Keprezenferea suprofei de 
efonsore (exagerat) 
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Tabelul 5.17. Exemple de difi 


' gi elementele unei ai 


nţe de temperatură dintre şuruburi 
bliri ou flange 


[3iterenja de temperatura 
| intre elementele unei 


mperatura aburului în timpul 


ploatürii, 9 
| asaablări cu flange ое | 350] ὅσο 45e | 500 
| Zlangi de tip integral(ou git) 
iferenta de temperatură |inodlzize| 20 35| 55| 9% | 150 
| dintre flang şi gurub іп) 
| perioada de: Jexploatar| 12 | 15] 17| 19| 29 
Diferența de temperatură |încălaire| 55 | 175 105| 145 | 210 
| dintre garnitura de etan-| 
| gaze gi guruburi în ре- - 
|_ziosna_de: exploatare] 2o | 24| 27| 29 % | 
T?langá de tip liber, flange inelare sudate 
Diferența de temperatură | încălzire] 12 | 22| 34| 50 | 85 
dintre flanşă şi gurub 
în perioada de: exploatare) 3 5| 6 8 3 
Diferența de teapezatuză | încălzire] To | 90] 110] 14ο | 170 
dintre numărul sau Ъот- 
dura povis si puburi [exploatare lo | 15| 20| 25 3 
n perioada de: 


Li 
| Diferența de temperatură în 90, între flange 3i 


îndălzire gi in regia de exploatare după 


eaperatura aediului Zn Чары}. 
СЯ Tnodleirit exploatarii 
h 300 20 10 
| 350 35 15 
| 400 58 17 
425 72 18 
1 45ο 9° 19 


Tabelul 5.19, Resistentele admisibile ale naterialelor guruburilor 


Relaţia de calcul 


60110120414 de siguranţă 


«8; 


asl 


ος GF 
Dacă t, < 400°C ба, 


$ 5 

45 
91”, 

“ға? 
Pentru te2o?0 Ç 


C ,,72,8 ptr. Ч/б, Э 9,6 
2.,-2,2 ptre T/T, 046 


în oazul oțelurilor carbon 
0.51.9 pentru 0/0, < 96 
їп cazul ofelurilor austenitice: 


PLI M 


gurub, în perioada 
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Tabelul 6.19, Coeficientul de frecare dintre spirele şurubului 


gi plulites 
Natura materialelor Ooeficient de frecare A 
| gurubului gi piulitei Suprafeje unse | Suprafete uscate 
о3е1/о%е1 9,98 = 0,15 | 9,15 - о,38 
otel/fontá 9,10 = 0,14 9,16 - 0,18 
ofel/bronz 9304 = 0,09 oslo = 0,20 
“ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕН fy 
-20| PLZ дю 
—] Ke: 1 Kotore minimó) = 
Ke =1 [pentru 2 5 % 
kp = # pentru 25 
ж H Lr 
40 
“t 
9 
8 1 [252 
7 
A 4 
E m 
n 
490 
y Ξ eo 
U 
2 2 
i 
44 
130 
5 d 52% 


а 


3 


Wm 


246.5.15 


43 


È 


* 
9 


s waned 285988 


RoR аззвь- 


245-5-17 


DET 
г» 
" паа сааи ра ва риа 
| х ГІ 
EEEH SETS 
ЕЕЕ, ІІ 
Е BE See 


H 


oţelului influenţă 400| ticitate x to? 
| 

3ο 2 
K4To ADS 

200 1 

300 1 

400 1 

500 H 

боо 1 
ош 35 K 20 21,2 
ол 45 K Loo 2045 

200 E 

300 19,2 

200 18,3 

500 Hi 

боо 1 
ИТІН 2e 21,3 
14000210 - 100 21,0 

200 2049 

300 19,3 

Доо 18,5 

500 

ёоо 16, 
12400122 20 21,4 

100 26,9 

200 20,2 

300 19,4 

doo 18, 

5оо 17,6 

boo 16,6 
τ | 
Observaţii . Pentru celelalte πᾶτο! de oteluri modulul de elastici- 

tate şi ooeficim tul de dilasare se pot determina 
ou suficientă precizie din fig. 5.20. 


f š 
p 495; 
295 ἓν 
ὃς 
48 
29 7% 
ὃς 
945) ἓν 
% 
" E 90 δῦο 
4f, a mo 300 400 200 gaps 
4% 
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CAPITOLUL 6 
TANDARDIZATE R 
5191 


6.1. Plange Е 

Dimensiunile standardizate ele flengeler de Legătură ale supape- 
ler de siguranță afnt functie de diacetrul nominal gi presiunea ne 
minală, precum gi funotie de material, formă constructivă gi a no- 
dulu1 de fmbinare, 

0 clasificare а flangelor din fontă gi etel pentru armături şi 
eenduote este prezentată în STAS 1155-76. 


6.1.1. 8; egătură ele flengelor rotund 
Standardele ве referă la dimensiunile de legătură ale flangeler 

wg 7. getunde ale cenduotelor, azmXturiler 

91 pieselor de legătură ale elenen- 

telor, Dimensiunile de legătură 

sint conform f1g.6.2 gi sînt prezen- 

tate іш 

- tabelul 6.1. pentru Pnl..Pn6 
(extras din STAS 1734-72): 

- tabelul 6.2. pentru Pnle (extras 
in STAS 1735-72); 

= Sabelul 6.3. pentru Pn 16(extras 

к πίε.6.1. ^! ain STAS 1735-72); 

~ tabelul 6.4. pentru Ри 25(extras din STAS 1735-73); 

- tabelul 6.5. din STAS 1721-73); 

= tabelul 6.6. din STAS 1738-72); 

= tabelul 6.7, din STAS 1738-73); 

- tabelul 6.8. din STAS 7213-73); 

- tabelul 5.9. din STAS 7213-73); 

= tabelul 6.19 pentru Pn 3294елітав din STAS 7214-73): 

= tabelul 6.11 pentru Pm 4os(extras din STAS 7214-72). 

Condițiile de calitate ale flangelor din otel forjat cau laminat 
pentru presiuni nominale pînă la Ра 466 aint în conformitate cu 
8748 1156-71. 

Suprafețele de etensa: 
nituriler cenferm $ 6.3. 


sînt conform $ 6.2 iar dimensiunile ger- 


Tabelul 6,1. Dimensiuc fle de Legătură aia fi 


_____рваты Р Pah 
|Dieneteur Presiunea nominală Ful pi Pa 2,5; int i 
nominal т 
Шы а ЕЯ a 
E i 4 
55 iL 4 
55 п 4 
15 n 4 
99 u 4 
199 14 4 
пе 14 4 
130 м 4 
15e 18 4 
lie 18 4 
209 18 5 
225 18 8 
255 19 8 né 
280 18 8 16 
305 18 8 06 
335 18 12 06 
395 22 12 520 


Tabelul 6,2, Dimensiunile de Legătură ale flangeler fetunde 


pentru Pa le 
ienetrul | : 
Le nal Suruburi - 
n 
| à a, à n 
lo 28: бо 14 ГЕ 
15 95 65 14 4 
20 185 75 14 4 
25 115 s5 4 4 
32 Мә |1 38 4 
4 15o | 219 18 4 
55 165 | 125 18 4 
5 185 |145 18 4 
бо 200 Li 18 8 
1% 228 |18 18 8 
125 250 | 21ο 18 8 
15% 285 24 22 в 
115 35 [2ο 22 8 
200 340 295 22 e 
225 31e |325 22 8 
250 395 350 22 12 
300 М5 |4 22 12 


S132 


Tabelul 6.3. Dimensiunile de Legătură ale flange!er rotunde 


pentru Pn li 
T 

Dianetrul Suruburi 

| final n 42 43 = 
b 

19 be 14 4 
15 62 14 4 
Ej 15 14 4 
25 85 14 4 
Loo 18 4 
110 18 4 
125 28 4 
145 18 4 
169 18 8 
18% 18 8 
219 18 8 
22 8 
27% 22 в 
295 22 12 
25 22 12 
355 26 12 
Lt] 26 12 


Tabelul 6.4. εσας de legătură ale flangelor rotuhde 


pentru Pn 2! 

р 
iametrul Presiunea nominală Pa 25 ^ 
ов ват FOBT 
us 42 ἃ n filet 
Te Ze 14 4 pu 
15 65 14 4 112 
2 75 14 4 112 
25 85 14 4 x12 
32 104 18 4 116 
15 neo 18 H 116 
50 125 18 4 x6 
5 145 18 8 x16 
8% 16% 18 8 M6 
100 19e 22 в X2o 
125 22% 26 8 24 
15% 25% 26 8 X24 
115 280 26 12 X24 
200 319 26 12 у24 
225 3% 35 12 ұз 
25% 31% 30 12 Ұ27 
300 43% 30 12 M27 


Tabelul 6.5. Dimensiunile de legătură ele flangelor rotunde 
pentru Pn 4o 


Diametrul | Presiunea nominalë Pn 4o 
nominal Suruburi 
= ΟΣ ET i5 Π filet 
m 3e бо 16 4 [ΓΕ 
15 95 65 ц 4 n2 
20 105 15 14 4 b 
25 115 85 14 4 к? 
32 140 199 15 4 xis 
% ΠΗ ΠῊ 18 4 ne 
50 165 125 4 Xie 
55 185 | - 145 18 ῃ xis 
ва 200 160 18 в 116 
190 235 196 Е pos 
325 27% 220 26 8 X24 
150 308 250 8 X24 
175 359 295 3ο 12 027 
200 315 320 зв i2 ит 
225 42% 355 33 12 Wo 
250 45% 385 33 12 25е 
309 535 450 33 16 Ge 


Tebelul 6.6% Dimensiunile de legătură ale flabpelor rotunde 
4 


pentru Pn 
Diametrul |. Presiunea nominali Pn 64 
noninal Surübur 

ШЫ ir “ $5 E filet 
19 100 70 м 4 112 
15 105 75 14 4 m2 
ΕΗ 139 95 18 4 n6 
Mo 100 18 4 06 

32 155 10 22 4 χρο 
4o i70 1: 22 4 M20 
50 180 135 22 4 20 
65 205 150 22 8 БЕ 
Во 215 170 22 8 We 
100 25% 200 26 8 M24 
125 295 240 30 8 #27 
150 345 280 3 8 изе 
175 375 310 33 12 изо 
200 415 345 36 12 3 
225 440 37» 12 133 
250 470 155 36 12 ГЕЯ 
Зоо 530 460 36 26 353 
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Fabalul 6.7. Dimensiunile de legüturi ale flangelor rotunde 
pentru Pn li 


niru Pm loe 
[piane t rut Presiunea nomini Pn lee 
|neminal 1 Suruburi 

Da So 

le m 4 

i5 14, 4 

20 18 4 

2 te 4 

32 22 4 

š 8 1 

+] 

E 26 8 

te 26 8 

Е dE 

155 33 12 

175 » 12 

200 36 12 

2% 39 12 

250 36 12 

E 42 16 


Tabelul 6.82 Dimensiunile de legătură ale flangelor rotunde 
pentru Pn 16» 


Diametrol Presiunea nominală Pn 169 
nominal "Buruüburi 

45 n filet 
le n 112 
15 14 i №12 
2 18 4 né 
25 18 4 Mé 
32 22 4 20 
1ο 25 4 We 
5° 26-- 4 M24 
65 26 8 M24. 
8% 26 8 X24 
109 35 8 027 
125 23 в We 
15% 33 12 We 
115 36 12 x33 
299 36 12 x33 
225 39 12 и35 
259 42 12 M39 
je» 42 16 x39 


Tabelul 6.3. Dimensiunile de Legtitur& ale flan 


-135 


pentru Ри 259 


lor roturde 


Diemetrut Fresiurea nominală Pn 25e 
satanas Surubuzz 
A % 15 в filet 
15 85 18 4 Γη 
15 56 18 4 ше 
ΕἾ 55 18 ne 
25 195 22 4 иге 
32 124 22 4 X2o 
% 135 26 4 иго 
5° 15а 26 8 We 
ë 160 26 8 Ke 
ва 20% 3» 8 ұт 
les 235 33 8 Ke 
125 275 33 12 Eo 
150 320 36 12 433 
175 355 39 12 136 
Ed део 42 12 139 
25а 49% 48 16 MS 
300 598 52 16 мі 


Tabelul 6.19. Dimensiunile de 


pentru Pn 32e 


legătură ale flangeler rotunde 


Diametrul Presiunea nominală PE 320 
nominal а тийш. 
m 42 & E filet 
To 85 is 4 [στη 
15 9° 18 4 p 
20 155 22 24 Ke 
25 115 22 4 Ke 
32 130 26 4 ГЕЗ 
4% 145 26 4 x24 
50 160 26 8 ұм 
55 200 30 8 ГЕ 
8ο 220 » 8 x27 
E 265 26 8 03 
125 31ο 36 12 353 
15% 350 39 12 136 
175 foo 42 12 FH 
200 440 42 26 139 
25а 5% | 52 16 №48 


le 4e legituré ale 
fu ов 


angeler rotunde 


fateiui 5 


Presiunea nominală Ра 430: 


minal Sucuri | 

Е Da jo sl 4 ES Efe 
i— - + 
is 125 B5: | 18 x] τό 
15 145 le | 22 БЕ 
2 ies ns | 22 4 We 
> 199 139 { 26 ? u24 
32 295 E» | 39 ж? 
15 22а 165 38 4 27 
5% 235 189 3. 8 ΓΗ. 
65 399 225 2 8 χο 
8e 385 2e 33 8 We 
los Эте 295 39 8, x36 
125 115 3% 39 12 126 
159 475 394 42 12 X59 
175 545 35% 48 22 и5 
ΕΓΩ 585 49s 48 16 545 
6.1.2. Plange din fontă * 
corp 


Standardele se referá la flangele din fontă cenugíe ce fi 
comun ου elemertele de cenducte (armături, fitinguri, tacorduri ефо,), 
Dimensiunile de legătură sint conform fig.6.2 gi sini prezentate 

E 5 i 


Pig.6.2. 
tabelul 6.12 pentru Ра 2,5 gi Pn 6 (extrae din STAS 4278-15 91 
STAS 2068-75) 1 
tabelul 6.13.pentru Pn 19 (extras din STAS 1749-75) 
tabatul 6.14 pentru Pn 16 (extras din 5145 1748-75) 
- tabelul 6.15 pentru Fm 25 (extras din STAS 2069-75) 

Suprafețele de etanșare sint în execuţie obişnuită plank ou 
unde (ferma PU). Pentru Pn 1ө..Рп 25 suprafetele de etanşare pot fi 
(vezi gi tabelul 6.32) gii 

= cu prag man adimoituri (forma PAL si 242) 

- оп pană sau canal(ferma CPL sau СР?) 

= eu prag eu gant sau adincitur£(ferma 251 sau 252) 


Tabelui 6.12, Dimensiunile ce lagiturk sle flangelor іш 


foriÉ pentru Tn 2,5 91 En É 


T T T H 
Έα acordare | ! 

4, v | Filet 
2 | 357 26] a 3| Eto | 
ЕНІНЕН ie | 

2 | 50] 3 1| ko 

2 | 60] 47/11 | 4| ito 

2 | Fej 56| 12 | 4| ұр 

3 Bo | 64) 12 4 are 

3 | 30] 74122 | 4| ms 

3 lio | 83| 12 4 Lr 

3 128 |108 | 14 5 x16 

3 148 |128 | 14 3 Elé 

3 τα [155 [12 | 5| ұн 

5 [202 Holl’ | 5| ine 

5 [258 |234] 132 | 6| №5 

5 [312 |286 118 | é | м6 

в ο 

4 [565 [356 | 1 é| м 
Я de legătură din fontă pentru 

n lo 
1 
Flangk Racorügre | Suru- 
EG buri | 
axdj b lotangaze 
Salles |= | Filet 
10,3 М5 

даа 114]: ао | № 14 | Ж? 
4514 |1412 45 |3711 [4 | ἘΞ 
«4 |1612 58 |12|11 |4 | №2 
ам 12612 68 | 49/12 |4 | Ж: 
418 |18 | 2 тв | боја |5 | WE 
48 |18|3 өв |68|14 5 | № 
4x18 | га |3 102 selis |5 | М6 
daia | га |3 122 | 95115 [5 | ΚΕ 
5:18 |22 |3 18 10417 |é | ΒΕ 
axis |22 |3 158 154117 é | Be 

вв 24 [3 188 hali 6 | № 
8122 12413 212 [186 | 18 6 | Eoo 
8x22 |26 |3 268 240 | 20 9 | koe 
12:22 |28 | 3 320 [292 | 21 8 “κ 
399 12522 |28 | 4 33ο |348 | 21 а 8-22 


Valorile grosimii s oînt date ou titlu informativ, dacă 
» робегат, ele pot fi majorate cu саз. 2o% ош contilia те 
tării cotei δι. 
2) а reprezintă numérul de găuri pentru şuruburi, 


‚зрес- 


= 138 - 


τ 


Flangk 

i us ЕНЕСІ 

n etangare 

“s 3 i 

#83] m5 
6 9e| бо | ала | 14 2 40| 30| 10] 4| m2 
6 95| 65| 4x14 |14 2 4 37| 11} 4| Me 
65| 195| 75 | 434 |16 | 2 42 11| 4| me 
T | 225| 65| 4x34 |16 | 2 | бв). 49 12 4 шг 
7 1 240 | зев | 4x18 2 | 18] 60/14) 5| №6 
1.5| 120 | Ме | 4x18 |18 | 3 88| 68| 14| 5| №16 
7,5) 265 | 125 | 4x18 | 20 | 3 | 1e2| во 15] 5| 16 
в" | 185 |145 | 4ав [2ο | 3 | 122| 95| 15 5| me 
8,5 | 200 | 16a | exe |22 | 3 | 138| 114| 11 6| №6 
9,5 220 | 18° | 8x18 |24 | 3 | 158| 136] 18| 6| από 
125 |te | 250 | 210 | вв |26 | 3 | 288| 165] 20] 8| 016 
150 |1 | 285 | 240 | 622 |26 | 3 | 212] 190| 2e| 8| Νδο 
290 295 |12x22 |3 | 3 | 268| 246| 23! 8| изо 
250 |М 405 | 355 |12226 | 32 2 320| 298 | 24| 19ἱ M24 
300 |15 | 460 | 410 [12126 |32 | 4 | 378) 348 | 24| 19] X24 

Tabelul 6315, Dimensiunile flangelor de legătură din fontă, 
pentru Pn 25 
Dn | Tub Plangă BHacordere — |Suru- 
Зиртатан burt 
etangam 5 | t Piet 
É D| afaj аха ν [1ο 

19 | 6,5] 90] бо 4 |16 | 2 49| 30] 10| 4 | m2 
15 | 6,5) 95| 65 | 4x14 |16 | 2 | 45 37| 11| 4 | м2 
20 | 7 |195] 75) 4x14 |18 | 2 | 58 44| 12] 4 {νι 
25 | 7,5115) 85| 4x14 |18 | 2 | 68| 53 14| 5 | κια 
32 | 1,5 | 1451 | 458 |2 | 2 82| 15| 5 | mé 
ło | 8 | 150/120] 4x18 | 20 | 3 | вві 70) 15| 5 | wae 
о | 8,5 | 165125 | 4x18 | 22 | 3 | 1e2| 84| 17| 6 | xie 
5 | 9,5 | 1851145 | вав | 24 | 3 | 1221101) 18| 6 | m6 
Во | lo | 208166 | 8х8 | 26 | 3 | 138|120| 2ο] В | 16 
loo | M |235|190| 8x22 | 26 | 3 | 162/140] 20| В | Мс 
125 | 12 | 27e 220| 8x26 |28 | 3 | 188/167) 21| 8 | №24 
15ο | 13 | 30 [250 Зо | 3 | 218|196| 23| Β | κος 
200 |25 | 360/310 | 12х26 | 34 | 3 | 278|252| 26| 10 | и24 
250 | 18 | 425/370 | 12x30 | 36 | 3 | 335/304) 27| 1ο | x27 
200 | 2e | 485 [43° | 16530 |% | 4 | 39e|360| 3ο] 1ο | M27 


1) Valorile grosinii s sînt date cu titlu informativ, dacă este 
necesar, ele pot fi majorate cu пах. 20% cu condiția reepec— 
tării cetei ву. 


2) n reprezintă numărul de găuri pentru guruburi, 


Diso;siu:ile garniturile: de etansare ве aleg func;ie de ferea 
suprafejei ce etansare, 


6.1.3. Flange din езе) turnat 
Stencardele ae referi la flangelo din oţel turnat, ce fac corp 
comin eu elenentele Ce oonducte (armături, fitinguri, racorduri etc.), 


Dimensiunile de legătură sînt conform fig.6.2 gi sint prezentate 
în: 


D 


tabelul 6,16 pentru Fn 16 (extras din STAS 2098-75) 


τ tabelul 6.17 pentru Pa 25 (extres din STAS 1626-75); 
- tabelul 6.18 pentru Pn 4o (extras din STAS 2119-75); 
- tabelul 6.19 pentru Pn 64 (extras cin 8745 2120-75); 
- tebelul 6.20 pentru Pn loo (extras din S745 2121-75); 
- tabelul 6.21 pentru Pn 160 (extras din STAS 4679-75): 
Plangele din otel turnat au suprafaţa de etsnssre in executia 
obișnuită plană cu usír (forna FU). Suprafeţele de etanșare pot f4 
$4 (vezi şi tebelul 6.31) eu + 
= preg sau edincitură (forme Pal ssu P42); 
= pană ввп canal (forna GPL sec СРР); 
mică pentru garnituri lenticulere (forma CL); 
= şant pentru garnituri inelere wetslice (forms BI); 
Dimensiunile gerniturilor ‘de etenșare se edoptă funcţie de 
forts suprafejei de etanșare (vezi $ 6.2). 
6.1.5. lente din otel fezist 
Standardele se referi 19 flensele din oţel forjat ce fec corp 
comm cu elementele de conduct’ (srsítori, fitinguri etc.) sec sînt 
de tip integral, cu git, pentru sudare 18 osprl"vevii". 
Dizensiunile de legături. sint în conformitate cu fig.6.5 54 
sînt prezentate int Н 
= tabelul 6.22 pehtro Pa 1... Pn 6 (extras din STAS 4790-74 și 
STAS 4789-74); 
= tabelul 6.27 pentro 
- tabelul 6.24 pentru 
- tabelul 6.25 pentru 
= tabelul 6.26 pentru 
- tabelul 6.27 pentro 


1с (extres din 8345 6063-74); 
16 (extres din SPAS 6064-74); 
25 (extras din STAS 6065-74); 
до (extras din 5745 6066-74); 
64 (extres din 5725 6150-74); 
= tabelul 6.28 pentru Pn loo (extres din STAS 8031-74 
= tabelul 6.29 pentru Pn 160 (extras din 5745 5032-74); 
= tabelul 6.30 pentru Pn 250 (extras din 5725 6033-74), 


Pentru tabelele 6.22 «++ 6.20 obaervețiile su nrgítosrele 
3095142468544 + 


Sey m m ey 


Tatelul 6.16, Dim 


Diane- fub 
itral 1) f 


to |6 1) 6ο] ахі | 14] 2 | 4oj 30 п 
15 |6 | 95] 651 4:14 | 14| 2 | 45] 37 αὶ 2 
29 16,5 |195| 75| 4114 | 16] 2 | 58| 44 4| x12 
25 17 1115] 85| 4х14 | 16| 2 | 68| 49 4 ¥12 
32 |7. |140) 100] 4228 | 16| 2 | 78} 56 4| X16 
3o [1,5 [15ο] 110) 4x18 | 16| 3 | 88| 64 4 16 
5o | 155 |165) 125| 4α18 | 18) '3 [102| 78 5| 016 
65 |8 165| 145] 4х8 | 18) 3 |122 93 5| НЧ 
8e | 8,5 |200) 160| exis | 20| 3 |138 110 5| me 
195 | 9,5 [220| 180| axis | 20] 3 |15813 5 x6 
125 |” |250] 210| 8х18 | 22| 3 | 188/159 6 016 
15ο ji} |285) 240) 8:22 | 22] 3 | 212] 18% 5] иго 
|2 [12 [340| 295| 12х22] 24| 3 | 268] 236 6| H2o 
250 |84 }205| 355| 12х26) 26| 3 |32ο2ο | m24 
Joe |15 |460] 410) 12х26| 28| 4 | 378) 342 8| M24 


fabelul 6.17. Diaenstunile flangelor din oţel turnat pentru Pa 25 


75 | 4α14 | 18 


Diane- | Tub 21198. TRacordare — | Suru- 
trul sl) 4. * A x d b 'uprafula buzi 
nominal 1 2 3 etan: зі r | Filet 
Фа е 

io» H 
19 | 90] 69 | 4x14 | 161 | | 
15 |59. 65 | 4x14 16 

‚5 | 105 


85 | 414 | 18 


КЕНЕН 


55} ὁ 99 SSAA 


110 | 4x18 | 18 


6 
5 
5 
Е 
32 7 ΤΗ loo | 4x18 18 
7 
1 
a 
a 
3 


ло 


| SF acannannnmnaa 


5 
80 | 5 | 
loo ‚5 
125 Шо 188 165 
15» [11 218 192 | 
200 [17 | 278 245 | | 
| 250 |14 35 гов | 1 | 
308 [15 29ο B52 1 


1) Valorile grosimii s sînt date cu titlu informativ; dacă sate 
at, ale pot fi majorate cu max, 20% cu condiţia тезрес- 
atei зу. 


2) n reprezintă numărul de găuri pentru şuruburi, 


-і1- 


Tabelul 6.18. Dimensiunile flangelor din otel turnat pentru Pr de 


Diane- | Ταν | Flangk Βαοοτάατε | Suru- | 
mr ode) [Ta | яка] в RSET burt 
ο etan: 
шо: дате) a, | αἱ | e | ніш 
to [6 [30 | бо | 4zY4 Г9| 15| 4| №2 
15 |6 [95 | 65 | 4x14 5| 11| 4|2 
2» |6,5 Шоб | 75 | 4x14 4| 12| 5 | ma 
25 |7 [15] 85 | 4x14 53] 1415 [να 
32 |7 |14ο|196 | 4x18 бо] 14| 5 | 136 
40 | 7,5 | 150 По | 4x18 68| 14| 5 | 136 
59: |8” |165|125 | 4x18 во] 15| 5 | 116 
55 | в,5 | 185 145 | exis 99] 17] 6 | ше 
8o |9 200/160 | 8x18 1i 18| 6 | м5 
loo По |235 190 | 8x22 236| 18| 6 | x20 
125 [1 |210 200 | 8x26 265 | 2o| в | №24 
150 [2 | 300/250 | 8x26 192| 21 | в | «24 
209 ha |375 |320 12х30 |34 252 | 26 |10 | №27 
250 μέ | 450/385 |12133 |38 Зов | 29 |19 | изо 
Зоо 17 |515|45о |16233 364| 32 |12 | мо 
Tabelul 6.19. Dimensiunile flangelor din oțel turnat pentru Pn 64 
— 
iane- | tub Planză _[ Racordare | Sura- 
Tul E» T прага а buri 
nominal à | 4 | аха, bet Filet 
x 17154 3 а В 
| 41% 
to | 8 [lool Το | 44 | 5ο] 2 40| 15| 4] Mie 
15 | 8 [195| 15 | 4x14 [20| 2 45| 15] 4 | м2 
20 | 9 [130] 9ο | 4x8 |22| 2 52} 16] 4 | №6 
25 | 9 | 1201100 | 4х1в |24| 2 61| is] 4 | wé 
32 | 9 |155 Мо | 4x22 | 24 | 2 68 | 18| 4 | Νο 
ło | 9 [1791125 | 4х22 |26| 3 Bo | 20| 4 | Mo 
5o |19 | 180/135 | 4x22 |26| 3 % | 20| 4 | Meo 
$5 |15 | 205/160 | в:22 |36| 3 295 | 20) 5 | Mo 
8ο 11 215| 170 8x22 28 3 122 21 5 | M20 
106 |12 | 250/200 | 8x26 [30| 3 146 | 23] 5 №24 
125 |13 | 295/240 | 6:0 [34| 3 277 | 26| 6 | №27 
150 |14 | 345280 | 8x33 |36 | 3 204 | 27| 6 | x30 
200 |16 [3351345 |1236 |42| 3 264 | ` 32| 8 | мэз 
250 |19 | 470 оо |12556 | 46 | 3 320 | 35| a | 133 
300 21 | 530) 460 [16х36 |52| 4 378 | 39 133 


1) Valorile grosiuii s sint date ou titlu informativ, dacă acte 
necesar, ele pot fi majorate cu max, 20% cu condiţia respao- 
tării cotei S. 


2) n reprezintă numărul de găuri pentru şuruburi 
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Tabelul 6.20. Dimensiunile flangelor din otel turnat pentru Pn loo 


ur] тару Pianşă љу Racorăare| Suru- 
t: 3 аа buri 
БЕЗЕР | ἐγ] ἀρ [2 * 45] ЕДЕН Filet 
Dn а |е |τ 
9,2 
Ts Tis [fee] 78| #7 [20 | 2 4o | 1 |4 [112 
15 |20 [05 T5 4x14 [20 | 2 45 | 514 |ш? 
2ο |11 [30] -90| 4x18 |22 | 2 52 | 16 |4 |mé 
25 |11 140) 100] 4x18 |24 | 2 & | 18 |4 |m6 
32 {22 [155| Не 4x22 |24 | 2 68 | 184 | 
3e | |7) 125| 4x22 |26 | 3 во | 20 |4 |M2o 
5o |12 [95] 145 | 4x26 |28 | 2 92 | 21 |4 [№24 
5 [220] 170| 8x26 |3 | 3 Ші | 23 |5 [№24 
во 114 [230] 180| 8x26 |32 | 3 128 | 24 |5 |#24 
190 |15 [265] 210| вхзо |26 [3 154 5 [мт 
125 |16 |315| 250| 8x33 [40 | 3 185 | 3e |é |е 
150 |18 [355| 290 12533 [44 | 3 215 | 33 |6 me 
Фа |21 |3г| 36о |12536 |52 | 3 278 | 39 |в [m33 
230 |25 (695) 430 12х39 |6 | 3 349 | 45 |в. [№35 
300 585 | 50e 16x42 4 402 | 51 po [№39 
Dimensiunile flangelor din oțel turnat pentru 24160 
Plans Racordare | Suru- 
ΠΟΙ burt 
а, | а„|п x 43] Ὁ letansare Filet 
д ΚΙ 5] 4 | в; |r 
ae] Tel 414 [26 | 2| 46] 42 | 15 [$ [M12 
25| 75| 4x14 [20 | 2| 45| 45 | 15 | 4 [№12 
30| 90] 4x18 |22 | 2| 58| 52 | 26 |4 jms 
һ4| 100| 4x18 |24 | 2 | 68| 62 | 18 |4 [№5 
55 | 11о| 4x22 |26 | 2 | 78 | 68 | 18 |4 |M2e 
70| 125| 4x22 |28 | 3 | вв | 82 | 21 |4 |M2e 
95 | 145| 4x26 |30 | 3 |292 | 96 | 23 [4 [№24 
20 | 179 34 | 31125 |113 | 24 |5 [№24 
зо | 180| 8x26 |36 | 3 [138 |128 | 24 |5 |24 
65| 210| 8x30 |до | 3 |162 |150 | 25 15 [ΜΟΥ͂ 
15 | 250 44 | 31188 |184 | 29,56 изв 
55| 290 [12133 |50 | 3 |218 |224.| 3716 |M3e 
Зо | 360 12156 |% | 3 |285 288 | 44 |в [№3 
515 | 430|texa2 |68 | 3 |345 |346 | 48 |8 M9 
500 |16242 |78 | 4 |210 |414 | 57 he [№39 


Tostait ө sînt date ου 41110] informativ; dacă este 
t fi majorate ou max, 20%, cu condiţia теврес- 


Wirilwetel в. - 
2) в reprezintă numărul de găuri pentru guruburi 
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1/- aceste disnetre se vor prefers pe cit posibil; 

2/- n reprezintă nunărul de gíuri; 

3/- în caz de necesitate, pentru asigurarea esanblšrii în insta 
$11 se pot executa flenşe cu un număr de guri msi nare; 
grosines з а gîtului flengei poste avea valori rai mari decît 
cele din tsbel, ou respectarea disnetruloi exterior al "tevii" 
prevăzut în tabele 


А/- 


Her 6.5 


Flangele din oţel forjat su suprafaţa de-etensare, plant cu 
umăr (forma PU) seu în execuţie speciali plană simplă (forms PS), 
cu preg 551 edinciturs (forse PA 1 sau Ра 2), cu pană seu canal 
(forme ΟΡ 1 seu CP 2) seu cu preg cu sen} sen sdinciturs (forme 
PS 1 sau PS 2). Е 

6.2. Suprefete де өзедезге 

Clesificeres suprafeţelor de etenșare ele flengelor din oţel 
şi fontă este conform tebelului 6.21 (extres din STAS 7692-74). 
Prevederile nu se aplici in cazal suprefetelcr de etensare 919 
"flengelor pentru 415652511 navale, pentru cele din industris ре- 
trolieră $i celor pentru locomotive. 


6.2.1. ἃς etense 


Suprefete de etenşare plană se execută în борї tipuri : 
- tip PS, plenă simplă (vezi fig.6.4) utilizată la flonşele din 
oţel pentru presiuges noninslă pînă 18 Pm 404 
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Tabelul 6.22 
Dizensiunile flengelor din oţel forjat pentru P, 1... Р.б 


Be} 89 [190| 15ο 4x18 |16) а2|102| 3.3 8|10| 128 


348.60 


150 


200 
250 
300 


= 145 - 
Tabelul 6.25 


iunile flengelor din otel forjat pentru Palo 


Aceste flange corespund cu flebsele pentru Pa 16 
STAS 5064-74 gi trebuie notate şi comandate ca atere 
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ΠΡ 


Dn 10 Aceste #15056 corespund cu flangele pentru Σε 4c 5: 
«+9100 6066-74 si trebuie notate si cozendste ce stare | 


Dirensiunile şelor din oţel 
ansi 


үт 


Тевуз! 
b 


flense 
5745 8031-74 g: 
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corespund cu 


Tebelul 6.27 
Dinensiunile flenselor din oţel forjat pentru Pn 64 


flensele pentru 


Teb 


Ра loo 


i trebuie notate si conendste ce atare! 


oţel forjet pentru Pn loo 


- 148 - 


Tabelul 6.29 
Dinensivnife flsngelor din oțel forjst pentru Pn 160 


55 75 5 a ' | 6 10 [102 | 3 | ша 
5 &2|108| 5 |612 [22 | 5 | te^ 
о | 66 [120| 7 812 |158 | 3 M24 

100 аә 162 | 3 | №27 

|25| 8x33 |44 |115| 8 188 | 3 | мо 

2 290 |12x33 50 |128 |218 3 50 

219 | 430|360}12x36 |6о |140 285 | 3 | №5 
275 | 915|430|12x42 |68 |155 pas | 3 | №39 
1442 |78 |175 llo | а | №9 


„planî cu neár (fig.6.5) utilizată le flensele din fontă ` 
gi oţel cu presiunea noninslă pînă la Pn 4oo.,Dinensiunile su- 
prsfeyelor de вузпӯаге sint prezentate în tsbelul 6.52. 

Flengele cu suprsfeyí de etanşare neted’ cu anir pentru Ра 1 
5 is Ра йо se execută in nod obişnuit cu șanțuri de etanșare 
6 3 Ғін.6.6) dimensiunile şi numárul acestora fiind dete în 
tabelul 

Rugozitatea suprafeței de etengere pentru flengele plene 

este 1 
= № = 12,5 see 25 pentru Po 1... Pn doi 
= ЕЯ = 1,6 pentro Pn 64 ... Рп 490. ` 


6.2.2 Suprafete de etenssre cu preg şi aâîncitur 
58048401 (5745 1732-80) stabilește dimensiunile suprsfete- 
lor de etanșare cu preg gi sdîncitură sle flengelor din oțel 54 
font pentru Pa lo Pn loo. Forma şi divensiunile sînt prezen= 
tute în fig.6.7 бі date în tabelul 6.34. 
La nontaj se reconsndé ов flengele ou preg 6% fie oriontete 
în sensul circuletiei fluidului (sensul 8659541). 
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Tabelul 5.50 
Dinensinnile flangelor din otel forjat pentru Pn 250 


65| 76 | 230| 180| 8х26 42| 95124) 8 | 6 12 |122 2] | 
Boj 102 255| 200 Βχ2ο | 46 |102 156|11 8] 12 | 138) 3 | n 
1oo127 | 300| 235] 8x33| 5ι|12ο|164|14 | аја |162 3 | 
125]152 | 3uo| 275 | 12x33 | бо |180|200|16 | 8/16 |188| 5 
1991786. | 390| 320 | 12x36 | 68 |160|240 18 |12118 |218] 2 | 

200| 245 485| воо | 12x42 | 82 190 |505125 |1025 |285| 3 | 

250 299 585 | 490 | 16x48 100 |215 |585 |32 | 19/29 | 545] 5 | 


ЕТЕ 


r = a πη 
ἕνα 
| = = 
ы i 
| 
x eS - 
7 7ri 
| | тм 
I 
х х x 
ы 
— 
| 
2 x | 
EN ры ШШ. 
mom 
el 109936 
E ep e\ezerdag 1 


> татәдар 


ος: 


г 


est | oot | 99 | ow 


1529 18433 exeauyauoa 


төпеп. 


ozonuozoziea 
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bagi 6.32 


Supreteţă de etansare plană cu unšr 


no | ^o | 4o | 4o|-- цо чо 
512 وه‎ | 45| 45 | 45| 45 45 
ο эв | 58| 58| 58] 58 58 
| 25 68 68 68 68 68 
| za 78| 28 78 
ШЕ 88| вв} 88 
| νο 102 102 
| А 122 122 
158 178 
| 100 162 162 | 
138. 188 
|26 28 218 
260 260 
285 285 
245 = 
4 410 - - 
ipo] 


Zebeltl 6,23 
Diwentivnile santurilor de etanşare pentru flangele plene 
Glee. ο] 


1ο...25 
32...50 
659.125 


50, „. 500 


6.2.5. Suprafete de etensere ου canal si репа 
Prin STAS 17.31-80 su fost 955511446 dimensiunile suprefete- 
lor de etanșare ou canèl și pan ele flenselor din fonti si oțel 


pentzu Ра lo ... Ра loo. Forms şi dimensiunile sînt conforn fig. . 
6.8 si {85810101 6.25. Se redouandî os la montsj flengs ou pană 
88 fie orientati în sensul de circulstie s floidului (sensul sige- 
ун). 


= 153.3 
i Tabelul 6.74 
Suprefeye de etensere cu prag şi adîncitură 


Flanşa οὐ preg | 


5 
5 
5 
200 259 5 260 
250 212 5 313 
300 212 5 313 
bell 6.35 
Suprsfeye de et:nșare cu cansl si pană. Dinensiuni 
15052 cu pană 15188 cu caps 
In RE срт ЫЗ | 
h 12 Е 12 | жю,5 H 12 


to | 23| 2 ОЙСЫЗ 5 | 
15 | 2в|2 ао |а [41916' 5 
20 | 35| 2 |4 μαθει 5 
25 | se | a 58 |а 41°16 5 
32 so | 2 56 | а 116" 5 | 
so | бо |2 76] 8 1516" 5 | 
so | 72| 2 88| a |06 5 | 
65 | 9|2 tofa |а1016' 5 
Во | 105 | 2 1211 μι" 5 
too | 128 | 2,5 | 150] 4,5 |32015" ΠΩ 
125 | 154 | 2,5 | 176] 9,5 |32915' LN | 
15° | 182 | 2,54 204 | 4,5 |32915' 5 6 | 
200 | 238 | 2,5 | 260) 8,5 |32915! |229 |4,5 6 | 
250 | 291 | 2,5 | 313| 8,5 |32915! | 292 |4,5 5 
зоо | 342 | 2,51 264] 4,5 |32015" |345 |8,5 ε 
SEE L Е] 


НЕ. 5.10 


Е. 5-1 


-1%- 


> Tabelul 6.28 
vaile suprafețelor de etanşare cu şant 
тіпісшгі inelare 


Fig.6.12 


^ 


DEI 


Tebelui 6439 
Dimensiunile garniturilor nemetslice pentru supra- 
feţe de etengere plen (Pn 2,5 Pn áo) 


Te 6.4 


Garniturile pentru suprafeţe de etanşare 
cu preg si süincituri 


Dn ài 

10 18 

15 22 3 

2ο 28 | 2ο | 
25 = | 57 

32 5 | 65 | 
4o ΠΠ 75 | 
ES 51 87 

65 su 19 

8o 90 120 
100 1152571 149 


125 141 | 175 


= 158 - 
Dirensiunile gară 


ποξο]ολ 6.42 
turilor pentru Dimensiunile garniturilor pen- 
supfafetele ce etangare cu cena} бги suprafetele de etangare cu 

3i pană prag cu 562$ si sdincituri 


20,18 + 


35 | 8 | 5,5 | 14 | 13 
45 | 8 [5,5 | 14 | 15 
зо | 8 | 5,5 | 14 | 13 
65 8 | 5,5 14 13 
75 |в | 55 | 14 | 12 
a |n |в 18 | 16 
11ο 11 18 16 
ns |n 18 | 16 
15 [11 18 | 16 


5.6.17 


Tabelul 6,43 
Dimensiunile inelelor metalice de etengere cn 
sectinne ovală si cu san} gi adinciturd 


In cezal ontirii s donk 
flenge c» suprafaţă de e- 
Şare cu cansl ss vor 
utiliza inele ce etengsre 
conform 548 7887-80 (ve 
mabalul 6.45}. 


6.2.4. Buprsistf de etan- 
gere, Qv Mar ез 
gent ej esincitork 

Divensinnile sepratețelor 
de etengere ca preg ce 

зәру 94 e€inciterk sint 

standardizate (vezi 8745 

1739-80) pentzs flenge din 

evel sí font, pentrm pre- 

steni notinsle Pn lo... Pe. 

Forns şi disensienile sint 

confers fig.6.9 și fig-6.10 

64 sle ?abelnlui 6.56. 


6.2.5. э а 


Forme şi dimensisaile 
т16.6.18 aupsefejei de etemgsre оо- 
¿niee,pentru garnituri 
lsnticulare aetalice ele flengelor din oţel sint presentete în 
15.6.1) 51 Sebelnl 5.37 gi aint în conformitete cu 5848 8030-77 


tru Pn 64 Pn 108. 
6.2.6. Suprafes ous (3 
Por dimensiunile suprefetelor de etengere ов gent, pen- 


iro garnituri inelare metalice ca зесбівпе ovală sen cu seopime 
octogonală sie flenyelor din epel pentro Ра 6а ... Ра 160, sint 
peerentete in fig.Gl2 94 9860111 6.38 și sînt conform 8348 7162- 
70. Abateres de 18 concentricitotes gentelui, 5058 de cercul 
persivor sl găurilor pentze gâraburi, 
6.3. Garzittii 2 ij 2 


+ 
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Tabelul 6.44 
Dinensimile garniturilor lenticulare pentru Pn64. 


3 
6 
8 
25| 37| 5 50,5] 11 | 45 | 0,25 8,5 
32 45 32 38 13 55,5| 0,5 Ж 
49 55 4o 45 14 66 9,5 lo 
50 66 50 57 18 85 05 13 
55 88 55 76 237 15b 09,5 14 
Во | 100 8ο 88,2| 24 | 129 0,5 18 
100 | 128 100 115,5| 28 | 166 9,5 19,5 
125 | 158 125 140,9| 32 | 206 1 20 
150 | 187 150 166,9| 26 | 244 1 25 
200 | 250 200 223,0| 40 | 325 1 26 
250 | 306 | 250 | 277,5| 46 | 406 | 2 38 | 
300 | 355 ос 323,5| 50 | 473 2 23 + 
m abs a dr ET 
cotei 92 & вв va modifica corespunzător. 


να με μον νι οσον ONDE: 
pentru etengeres îmbinărilor cu flense, cu suprefeye plene, pen- 
tru ргевізрі nominale de pink 1а Ра ао siat prezentate în Tabelul 
6.39, forms fiind conform figurii 6.15. Grosines gerniturii ге 

alege de către proiectant funaţie de cerinţele tehnice concrete. 


Tig.6.19 
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Tabelul 6.45 


Inele internediare pentru îmbinarea в 6008 Zlanse 
cu suprafeţe de etanșare οὐ cénsl (Ра 10 + Pn loo) 


| РЕ | 
| mz 12 | 
| 16 | 24 E | 
15 29 39 
zæ | 56 50 
25 | аз 57 и 
г | 51 65 
| зо | 61 75 
4 29 73 87 
55 95 109 
8o | 106 120 
| 1 | 129 149 
| 215 | 155 175 
| 150 | 183 203 12 
1 200 239 259 
| 250 | 292 213 
300 | 343 365 
pentr ie de есе, 
mem 


Prin STAS 1740-80 s-a etebilit fores 91 dimensisnile ger- 
24501101 pentru suprafețe de etengsro om prag 4 cdîncitară рөп- 
ir» presioni nominsle Pn 10... Pn loo. Fores si éirensiunile 
garniterilor sînt dete în fig.6.15 și Tabela 6.40. 

6.3.5. берігі pentre suprecete do etenssre c» саіеі 

si pană 

Dimensisnile gi forme gerniterilor pentru suprefeye de etso- 
pare cu canal gi раёк pentru Ра lo ... Pn 100 sint prezentate 
în fig.6.1^ şi Tabelul 6.41 și sînt în conformitate cu ETAS 1741- 
80. 


ο ο οσα ο πο CD PERE 
93.292: Ελ. síinclikrÉ 
Dimensiunile garniturilor folosite pentru etengare iabiná- 
rilor ce flange prevăzute со puprefete de etangere ce preg cu деру 
şi sdinciterk ss fost stendarüizate pentro Pn lo ... Ра ^o. Jor 
si dimensiunile gsrniturilor sint confore fig.6.15 gi Pabelalui 
65.42. 


w 
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6.2.5. барга inelero нова со de ctansare 

Gerniturile inelare metalice de etengsre pot fi ca secti- 
une ovală (fig.6.16) seu octogonală (fig.6.17) si sint destinate 
suprafeţelor de etsnșare o» şant. 

Prin 8348 7163-77 s-au stebilit dimensisnile garniturilor 
inelare metalice pentru Pn 64 ... Ра 160. Assmblares flsngelor 
cu garnituri inelară lică se fece conform fig.6.18, ier in 
tabelul 6.43 sint prezentate dimensiunile ecestor garnituri. 

Gorniturile se exeortk dintr-o singură bucată (rir suduri) 
ier duritetes lor trebuie sí fie msi нісі 4001 ces в fjengelor, 
pentru e asigura o nbinere etengí, 

Meterislele recomandate sint τ OL 32.1; CT 34.19 STAS 500/2- 
Во sss OIC 10 STAS 860-80 pentru durități pind 15 msxim 129058 
вап 7NiCr 180 sen 7T4NiCr 180 cu duritíyi naxine de 16ооНВ. 

6.3.6. Garplturi lonticulere meislion 

515 8029-77 stabileşte dinensimile garniturilor lenticrla- 
re metalice pentru suprafeţe de etsngsre conice pentru flange de 
opel (Pn 64... Pn део). 

Forms 94 dinensiunile sint contoru fig.6.19 şi tabelului 
5.43. 

Са nateziale sint utilizate : OL 32.1; OL 34.1 SPAS 500/2- 
8o; OIC lo sau 010 20 SPAS 680-80; ОШ 35 5926 2881-80 san 7NiCrlëo 
7ТАН10ғ180 5128 3583-80. 

Din punot de vedere tehnolcgie garniturile lenticulere se 
execută dintr-o singerk bucati (fără sudura), 


5.3.7. ΤΟ 2 două flonse 


Dimensiunile inelelor internedisre ce se monteszí în canalul 
flengelor, pentru flange din fontă ssu otel, prevăzute cu supra- 
fej са canal (Ра lo... Pn 100) stabilite de 5728 7487-80, 
confors fig.6.20 si tebelului 6.45. 

Se recomandă ов inelele sí fie din același пәбегізі din 


- Conâuete gi &rnituri. bólturs 


- kecipierte si aperete tubulere. 


t Date de prciectare. Universitatea біп 681551, 1922. 


de вазілі (vol, 


y), Institutul 


ic Geletd, 1972. 


pentru industrii 
1585. 


ternolozie pentru industrii 


wreşti, 19 


- Indrumar de retslurgie, Beit 


inescu, le, % 3:2. = Becipiente sob presiune in 
construe the 208264. 1пдгшювг de protectare, Univ.Galetd, 1951. 
ххх - 037-83. Preseripyli ietnice privi 
cciecisre:, executia, imcerceres în vederea ozclogirii af 
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